|| JOZEF SEBASTIAN SMOTER 


b. dyrektor gimnazjum panstw. w Wolkowysku, profesor szkoly zaw. Nr. 1 w Krakowie 
przeżywszy lat 47, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 4 lutego 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi w piątek 
dnia 8 b.m. o godzinie 3'/, po południu, na który to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, syn i rodzeństwo. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 8 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Dominikanów. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
ONUFREGO FIUTA Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Krakow. u). Grzegórzecka 7. — Telefon 509-56 


